23.01.2019 


Ilıca  köyündekiYavuz  Hidroelektrik  santrali  2008  Temmuz  ayında  hizmete  giriyor 

Tarih:  21.11.2007  Saat:  23:39 
Konu:  TAŞOVA 


Ilıca  köyündekiYavuz  Hidroelektrik  santrali  2008  Temmuz  ayında  hizmete  giriyor 


Amasya  Valiliği'nden 
yapılan  açıklamada,  Amasya 
sınırları  içerisinde  geçen 
Yeşilırmak  üzerinde  yapılacak 
olan  toplam  18  adet 
hidroelektrik  santrallerinden  3 
tanesinin  inşaatına  başlandığı, 
proje  bedeli  35  milyon  YTL 
olan  Yavuz  Hidroelektrik 
Santrali  Projesi'nin  ilçemiz 
Ilıca  mevkisinde  olduğu, 
2008'in  Temmuz  ayında 
hizmete  girmesinin  planlandığı 
belirtildi. 

Bu  proje  ile  yılda  72.28  milyon 
kilovat  saat  elektrik 
üretiminin  gerçekleşeceğinin 
ifade  edildiği  açıklamada,  inşaatına  başlanılan  ikinci  projenin  Safmaya  Fabrikası 
karşısında  Midilli  Hidroelektrik  Santrali  Projesi  olduğu,  43  milyon  700  bin  YTL 
yatırım  bedeli  olan  projenin  tahminen  toplam  3  yıl  içerisinde  tamamlanacağı,  yıllık 
105.06  milyon  kilovat  saat  elektrik  üreteceği,  ilçemizin  Yenidere  köyü  civarında 
yapılacak  olan  Taşova  (HAMEKA)  Hidroelektrik  Santrali  inşaatına  da  başlandığı  ve 
tamamlandığında  yılda  8  milyon  kilovat  saat  elektrik  enerjisi  üreteceği  belirtildi. 
Açıklamada,  “18  projenin  tamamının  faaliyete  geçmesinden  sonra  yılda  toplam  746 
milyon  kilovat  saat  elektrik  üretimi  yapılacak.  Amasya'nın  yıllık  elektrik  tüketiminin 
376.836  milyon  kilovat  saat  olduğu  göz  önüne  alındığında  tüketimin  yaklaşık  2  katı 
enerji  üretimi  yapılacak. 

176.299,8  milyar  kilovat  saat  elektrik  üretiminin  yapıldığı  Türkiye'de,  Amasya'daki 
hidroelektrik  santrallerinden  elde  edilecek  elektrik  enerjisi  ile  ülkenin  yüzde  0.4 
elektriği  karşılanmış  olacak”  ifadelerine  yer  verildi. 
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